I-DDATA 


B-MANU 201388 -01 
M-MANU 200683 -01 

Windows 版 

セットアップガイド 

HDPC-U シ U — ブ 

この凰ま、 「 HDPC - U シリーズ」似下、本製品と呼びます)をお買い上げいただ 
き、誠にありびとうございます 

Windows 環境でご使用の前に陆書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱い 
をお願いいたします， 


フォーマット済みのため、そのまま使用できます 


本製品は フォー マット済み （ 1パーティション、 FAT 32 ファイルシステム)の 
ため、 Windows 環境ではフォ ー7 ットする必要はなく、そのままでお使い 
いただけます 。 （Mac OS X でお使いの場合は 、 「Mac OS 版じットアッ 
プガイド」をご覧くださし、。） 

NTFS ファイルシステ厶で使用する場合、またはパーティションを分ける 
など再フォーマットする場合は画面で見るマニュアルをご覧ください。 


FAT 32 ファイルシステムで保をできる1ファイルの最大 
ファイルサイスま 4 G 己までです 


1ファイルのサイズび 4 G 巨を超えるファイルを保ちする場合は 、 NTFS 
ファイルシステ厶でフォーマットする必要びあります。 

NTFS ファイルシステ厶で使用する場合は画面で見るマニュアルをご覧 
ください。 



本製品をパソコンに接続します。 


コンピューター（コンピュータ、マイコンピュータ）でアイコ 
ンの追如を確認します。 


0パソコンの電源スイツチを ON にします。 

まだ本製品を接続しないでください。 

0 パソコンに接続します 


じ(下のハードディスクのアイコンが増えてし、 
れば本製品を使用できます。 



»巧 • システムのプロパティ 


□ 


ィ八ードディスクドライプ （ 2 ) 
OS (C:) 

をき巧が ~ 




▲Windows 7の場合 


( パソコン用 30cm) 


C 7 U ^ ► コンビユ-夕 


ftlt ヴイス 2 M 


パードテイスクドライプ（巧 
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■手スクトダブ * 口一かレディスク' 
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▲Windows Vista の場合 


コネクターの向きにミ主意 


US 巨コネクターは接続できる向きび決まっでいます。接続しにくいと 
きは無理せす、コネクターの向きをご確認ください。誤った向きで無理 
に接続しようとすると、 US 巨クーブルやパソ〕ンの US 巨〕ネクターび 
破損する恐れびあります。 

弊な製 CBUS 2 シリーズや USBA ブに接続する場台 

碟社製 C 巨 US 2 シリーズれ電源〕ンじントに接続しでいない US 巨ノ\ブ 
(モニターやキーボードにある US 巨ポートを含む）に接続する場合は、 
別売りの AC アダプターび必要となります。 AC アダプターを使用すると 
動作び安定します。本製品に AC アダプターを接続する時は、本製品を 
パソコンに接続しでいない状態で巧つでください。 
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▲Windows XP の場合 

ドライブ文きは環境により異なります 

ドライブ文き（ドライブアイ〕ン横のアルファベット表示）は、お使いのパ 
ソコン環境により異なります， 


別売の AC アダプターについ http :// www . iodata . jp / 
では、解なホー厶ページをご 
覧ください。 


轉な Web サイト巧で [ HDPC ] と検索 


► ►► 


W 上で本製品にデータを書き込むことが可能です。 

データのコピーちまについで詳しくは本紙裏面をご覧くださし、。 



取0がす 


ここではパソ〕ン起動中に本製品を取り外す手順を説明します 


〇 


タスクトレイのリムーノ\フ'ルツールをクリツ 
クし、本製品の表示をクリックします。 

(画面例 : Windows 7) 



: HDPC - U の取り出し 

①クリック 

リムーバフ''ルツールは OS によ ♦Windows Vis ね ⑩ g 
り異なります。 • Windows XP :を 


リムーノ \フ ルツールが 表示されていない場合 

ぶ、 

ぶ: 


欄!應 1" 听今! 

I ②クリッ ^ 


② クリック 权タマイズ... 


メツじージを確認します。 

(画面例 : Windows 7) 


感八ードウエアの取り外し A X 

' USB ホ盈量記 I 席装置’はコンピューターからををに取 
り外すことができます。 


表示は OS により異なります 

参 Windows 7/ XP の場合 ：[ X ]をクリックしまを 

参 Windows Vis ねの場合： [ OK ] ボタンをクリックします。 


0 取0外します。 



ケーブルはコネクターを 
持って抜さます 


クーブ j しを抜くときは、ヶーブ j レ部分を引っ 
張らずコネクターを持って抜いでください。 


使用上のごを意 


こんなとさには. 


本製品のアイコンびない 


な下の点をご確認ください。 

- USB クープ'ルの接続を確認しでください。 

-接続する USB ポートを変えでみでください。八ブに接続しでいる 
場合は、ノ V ゾコンの USB ポートに直接、接続しなおしでください。 

•[] ンピュ—夕—]([7イ]ンピュ—夕])の樣示卜撮新の情幸辰 
に更新]をクリックしでください。 

- Mac 専用フォ ー7 ットを行なった場合や、< レヴザ>でお使 
いになった場合は、 Windows 上でアイコンび表示されませ 
ん。 Windows でお使いになる場合は、フォーマットし直す 
必要びあります。 

※フォーマツトちまについでは、画面で見るマニュアルをご覧ください。 

http://www.iodata.jp/support/product/hdpc-u/ 


異常音び聞こえる 


US 巨ポートの供給する電源び足りない巧能性びあります。 
別売の AC アダプターをお使いください。 


別売の AC アダプターについでは、齊社 ホー 厶ぺ ージを ご覧ください。 

轉な Web サイト内で [ HDPC ] と検索 

HDPC 〇 ホ 


http: / / www.iodata.ip/ 


r Windows 7 /Vis ね⑩ でユーザー アカウン ト 制御 
の画面が'表示された 


[はい]([続讶)ボタンをクリックしでください。 


C 「取り外しできません」のメッじージび表示 
された場合 


使用しでいるソフトウェアを全で終3しでから、取り外しを行って 
ください。それでち同じメッじージび表示された場合は、パソコン 
の電源を切つでから本製品を取り外しでください。 


フォーマットしたい場合 


画面で見るマニュアル内[再フォーマットする場合]をご覧ください。 


画面で見る7ニュアルについで 

基本操作や再フォーマット手順、 Q & A 等について 
詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください 

じ I 下のサポートライブラリにある[画面で見るマニ 
ユアル]をクリックしまず。 

http://www.iodata.jp/support/product/hdpc-u/ 


•スタン / t イ、休止、スリープサスペンド、レジュームなどのパソコンの省電力機能はご利用いただけない場合がありまず。 

•ご使用のパソコンにより、本製品の電源連動機能に対応できない場合がありまず。 

•本製品にソフトウェアをインストールしなし、でくださし、。日 S 起動時に実行されるプ□グラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェ 
ア(ワープ□ソフト、グームソフトなど)が正常に利用できない場合がありまず。 

•本製品接続時、他の US 巨機器を使う場合にま意してくださし、。 

•本製品の転送速度が遲< なることがあります。 

•本製品を USB ノ\ブに接続しても使えないことがありまず。その場合は、パソコンの US 日ポートに直款接続してください。 

• FAT 32 ファイルシステムにてフォーマットした場合、 Windows と Mac 日 S でデータを共有ずることができまず。フォーマットは、添付の 
Windows 専用ダウン□-ドソフト「1-日 DATAA - ドみスクフォーマッタ」で行いまず。詳しくは画面で見るマニ:!刃レをご覧くださし、。 

•< レク'ザ〉でご使用済みの場含のごを意 

•くレグザ>で録画した塞組とパソ〕ンのデータを巧をさせることはできません。 

--度くレグザ>でお使いになった本製品をパソ〕ンでお使いになる場含は、パソ〕ンで初期化し直す必要が'あります 
※初期化ちまについでは、画面で見るマこュアルをご覧ください。（初期化を巧うと、保をされたデータは消去されます。） 





























































































I 夕をコピ■してみよう 


© データの保を場所を開きます 

写真データがピクチヤまたはマイピクチヤ (My Pictures ) に保存されている場合 




」写真データの保を場所び不明な場合 

カメラに添巧のソフトウェアを使巧しで写真データをパソコンに保径されでいる場 
合、各ソフトウェアにより保ち場所び異なることがあります。 

各ソフトメーカー様に写真データの保管場所についでご確認ください。 


<1^コピーしたいデータがドキュメントほたはマイドキュメント）に保存されている場合 



」データの保を場所び不明な場合 

ご使巧のソフトメーカー様にファイルの保管場所等についでご確認ください。 


r 



コピーしたいデータを選択して、右クリックし、メ 
二:!一から[コピー]をクリツクします。 


」複数のデータを選択したい場合 

に tri ] キーを押しなびら選択するデータを順にク U ックします。 
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①に帅キーを巧しなびら、 
順にクリックしで選択 




③ 選択したデータの中の 
任意のデータの上でろクリック 
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] ピー先フォルダに同じ名前のファイルびある場合、ウィンドウび表示され、動作を選択します。 

Windows 7/Vista の場合 ， 
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コピーしで置換 
コピーしない 


づ上書きコピーします。 

づデータはコピーされません。 



コピーするび両ちのづ自動でファイル名を変更し、 
ファイルを保持するデータをコピーします。 



Windows XP の場合 


邦み U の; U 巧，•占 R の]わ • が" mr 巧け了 ■ 
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はい 上書きコピーします。 

いいえづデータはコピーされ 
ません。 


ソフトウェアのダウンロードについて 


&•上級害向 I 巧 


本製品をより便利にお使いいただけるよラ、 
ソフトウェアをご用意しでおります 


※ソフトウェアは、 Windows のみが応しでおります。 

」ソフトウェアを使用しなくでち本製品はお使いいただけます 

ソフトウェアを使用しなくでも、本製品へのデータの〕ピーはおこな 
えます。ソフトウェアは必要な場合のみお使いください。 

」ソフトウェアはダウン□—ドしでお使いください 

下の URL にアク t スします。 

http://www.iodata.jp/support/product/hdpc-u/ 

画面の指示に従つでソフトウェアをダウン□-ドし、解凍します。 

インス!-ールおよび使用ちまについでは『画面で見るマニュアル』をご 
覧ください。 


主なソフトウェア(こついで 


USB 2.0 高速転送ソフト 
『7 ッノ \US 己』 

USB 2.0 の実効転送速度を向上さ 
せるソフトウェアです。 

X 設定は管理客権限で □ ヴオンしでご利 
用ください。 

簡単操作でデータコピー 
『Sync with 』 

2 つのフォルダ内容を比較し、更新され 
たファイルを自動的にコピーしまず。簡 
単な操作でフォルダ内容を更新したり一 
致させることのできるソフトウェアでず。 

1-0 DATA 

ノ\—ドデイスクフォーマッタ 

ノ \ードみスクを NTFS や FAT 32 でフ 
才ーマットずるためのソフトウェアでず。 
※フォーマットした場合、〈レグザ〉で録画した 
番組をはじめ、保存データはすべて削除さ 
れまずのでごを意ください。 


デジタルライフの夢を拡げる 

m アす ^ Tt — •データ機器 


本社サポートセンター：干 920-8513 石川県金沢市お田町 2 T 目84番地 w 

ホーム ペー http :// www . iodata . jp / support / z 010.0 d.zb 

Copyright © 2010 1-〇 DATA DEVICE , INC . All Rights Reserved . 





































































































































































